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STAATSCOURANT 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


Nieuwe normen NEN 


Overzicht van nieuwe publicaties van het Nederlands Normalisatie-lnstituut, inclusief de Europese 
normen, in de periode van 7 april 2016 tot en met 9 mei 2016. De normbladen kunnen worden besteld 
bij NEN-Klantenservice, tel. 015-2690391, waar men ook met vragen terecht kan. 

Tevens kunnen de genoemde normen via internet besteld worden (www.nen.nl). 
Correspondentieadres: Postbus 5059, 2600 GB Delft. 


I Document number 

Tltle | 

AgroFood & Consument 

NEN-EN-ISO 13299:2016 en 

Sensorische analyse - Methodiek - Algemene richtlijnen voor het vaststellen van 
een sensorisch profiel 

NEN-EN 13869:2016 en 

Aanstekers - Kindveiligheid van aanstekers - Veiligheidseisen en beproevingsme- 
thoden 

NVN-CEN/TS 15634-3:2016 en 

Voedingsmiddelen - Detectie van voedselallergenen met moleculair biologische 
methodes - Deel 3: Hazelnoot (Corylus avellana) - Kwalitatieve bepaling van een 
specifiek DNA fragment in chocolade met real-time PCR 

NVN-CEN/TS 15634-4:2016 en 

Voedingsmiddelen - Detectie van voedselallergenen met moleculair biologische 
methodes - Deel 4: Pinda (Arachis hypogaea) - Kwalitatieve bepaling van een 
specifiek DNA fragment in chocolade met real-time PCR 

NEN-EN-ISO 15753:2016 en 

Plantaardige en dierlijke oliën en vetten - Bepaling van polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen 

NEN-EN 16579:2016 2e Ontw. en 

Sportveld toestellen - Draagbare en vaste doelen - Functionele, veiligheidseisen 
en beproevingsmethoden (EN 16579) Commentaar voor: 2016-05-30 

NEN-EN 16801:2016 en 

Voedingsmiddelen - Bepaling van elementen en hun chemische species - Bepaling 
van methylkwik in voedingsmiddelen van mariene oorsprong met isotoopverdun- 
ning GC-ICPMS 

NEN-EN 16802:2016 en 

Voedingsmiddelen - Bepaling van elementen en hun chemische species - Bepaling 
van anorganisch arseen in levensmiddelen van mariene en plantaardige oorsprong 
met anion-uitwisseling HPLC-ICP-MS 

NEN-EN 16812:2016 en 

Textiel en textielproducten - Elektrisch geleidend textiel - Bepaling van de lineaire 
elektrische weerstand van geleidende sporen 

NEN-EN 16987:2016 Ontw. en 

Voedingsmiddelen - Bepaling van acrylamide in koffie en koffieproducten met 
HPLC-MS/MS en GC-MS Commentaar voor: 2016-06-21 

NEN-EN 16995:2016 Ontw. en 

Voedingsmiddelen - Plantaardige oliën en voedingsmiddelen op basis van 
plantaardige oliën - Bepaling van verzadigde koolwaterstoffen (MOSH) en 
aromatische koolwaterstoffen (MOAH) uit minerale olie met online HPLC-GC-FID 
analyse Commentaar voor: 2016-06-28 

NEN-EN-ISO 17751-1:2016 en 

Textiel - Kwantitatieve analyse van kasjmier, wol, andere bijzondere dierlijke vezels 
en hun mengsels - Deel 1: Lichtmicroscopische methode 

NEN-EN-ISO 17751-2:2016 en 

Textiel - Kwantitatieve analyse van kasjmier, wol, andere bijzondere dierlijke vezels 
en hun mengsels- Deel 2: Microscopische electronscanmethode 

NEN-EN-ISO 18254-1:2016 en 

Textiles - Method for the detection and determination of alkylphenol ethoxylates 
(APEO) - Part 1: Method using HPLC-MS 

NEN-EN-ISO 18744:2016 en 

Microbiologie van de voedselketen - Detectie en telling van Cryptosporidium en 
Giardia in verse groene bladgroente en bessen 

NEN-EN-ISO 19070:2016 en 

Leer - Chemische bepaling van N-methyl-2-pyrrolidon (NMP) in leer 

NEN-EN-ISO 19071:2016 en 

Leer - Chemische beproeving - Bepaling van Chroom (VI) en het reductiepotentiaal 
van chroomlooistoffen 

NVN-ISO/TS 22002-6:2016 en 

Basisvoorwaardenprogramma's op het gebied van voedselveiligheid - Deel 6: 
Productie van diervoeder 

NEN-ISO 27105:2016 en 

Melk en kaas - Bepaling van het gehalte kippeneiwit lysozym met hoge prestatie 
vloeistofchromatografie 

NEN-EN-ISO 662:2016 en 

Plantaardige en dierlijke oliën en vetten - Bepaling van het water en vluchtige 
bestanddelen gehalte 

NEN-EN 71-1:2014/Ontw. A1:2016 en 

Veiligheid van speelgoed - Deel 1: Mechanische en fysische eigenschappen 
Commentaar voor: 2016-05-30 

NEN-ISO 8896:2016 en 

Essential oil of caraway (Carum carvi L.) 

NEN-EN-ISO 9936:2016 en 

Plantaardige en dierlijke oliën en vetten - Bepaling van hettocoferol en tocotrienol 
gehalte - Methode met hoge-prestatie vloeistofchromatografie 


Bouw & Installatie 

NEN-EN 1017:2014/Ontw. A1:2016 en 

Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie 
- Dolomiet (half gebrand) Commentaar voor: 2016-06-14 
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NEN-EN 12200-1:2016 en 

Kunststofleidingsystemen voor de afvoer van hemelwater voor bovengronds 
gebruik buiten - Ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) - Deel 1: Specificaties 
voor buizen, hulpstukken en voor het systeem 

NEN-EN 1253-4:2016 en 

Afvoerputten voor gebouwen - Deel 4: Toegangsdeksels 

NEN-EN 1364-6:2016 Ontw. en 

Bepaling van de brandwerendheid van niet-dragende bouwdelen - Deel 6: 
Brandwerende spouwafdichting Commentaar voor: 2016-06-14 

NEN-EN 13719:2016 en 

Geotextiel en soortgelijke producten - Bepaling van het rendement van bescher¬ 
ming op lange termijn van geotextiel in contact met geosynthetische afdichtingen 

NEN-EN 16475-3:2016 en 

Schoorstenen - Benodigdheden - Deel 3: Trekregelaars en doorstroomopeningen 
bij stilstand - Eisen en beproevingsmethoden 

NEN-EN 16977:2016 Ontw. en 

Thermal insulation products for buildings - Factory made calcium silicate (CS) 
Products - Specification Commentaar voor: 2016-05-30 

NEN-EN 1852-1-2016 Ontw. en 

Kunststofleidingsystemen voor drukloze buitenrioleringen - Polypropeen (PP) - 
Deel 1: Eisen voor buizen, hulpstukken en het systeem Commentaar voor: 2016- 
06-14 

NEN-EN 203-2-7:2016 Ontw. en 

Grootkeukengastoestellen - Deel 2-7: Specifieke eisen - Roosterplaten en 
roosterspit Commentaar voor: 2016-06-28 

NEN-EN 54-31:2015+A1:2016 en 

Automatische brandmeldinstallaties - Deel 31: Multi-sensor branddetectoren - 
Puntdetectoren met gebruik van een combinatie van rook, koolmonoxide en 
optionele warmtesensoren 


Bouwmaterialen 

NEN-EN 13914-1:2016 en Ontwerp, voorbereiding en uitvoering van stukadoorswerk - Deel 1: Stukadoors¬ 

werk buiten 

NEN-EN 13914-2:2016 en Ontwerp, voorbereiding en uitvoering van stukadoorswerk - Deel 2: Ontwerpover- 

wegingen en essentiële uitgangspunten voor stukadoorswerk binnen 


Consumentenzaken 

CEN/TS 16611:2016 en Meubels - Weerstandsbeoordeling van oppervlakken tegen microkrassen 

NEN-EN 1860-1:2013/Ontw. A1:2016 en Apparaten, vaste brandstoffen en aanmaakhulpmiddelen voor barbecuen - Deel 1: 

Barbecues voor vaste brandstoffen - Eisen en beproevingsmethoden Commentaar 
voor: 2016-05-30 


CEN/TS 15472:2016 en 

Postal services - Method for measurement of parcel transit time for cross-border 
parcels within the European Union and EFTA using Tracking and Tracing 

CEN/CLC Guide 32:2016 en 

Guide for addressing climate change adaptation in standards 

CEN/CLC Guide 33:2016 en 

Guide for addressing environmental issues in testing standards 


Elektriciteits Voorziening 

NEN-IEC 60050-192:2015/Al :2016 en;fr 

Internationale elektrotechnische woordenlijst - Deel 192: Betrouwbaarheid 

NEN-IEC 60050-351:2013/A1:2016 en;fr 

Internationale elektrotechnische woordenlijst - Hoofdstuk 351: Besturingtechniek 

NEN-EN-IEC 60401-3:2016 en 

Termen en benamingen voor kernen gemaakt van magnetisch zachte ferrietmateri- 
alen - Deel 3: Richtlijnen van informatie zoals deze voorkomt in de catalogi van 
fabrikanten van transformator- en inductorkernen 

NPR-IEC/TR 60919-3:2009/A1:2016 en 

Prestaties van hoogspanningsgelijkstroom-(HVDC)-systemen met net- 
gecommuteerde invertoren - Deel 3: Dynamische omstandigheden 

NEN-EN-IEC 61009-1:2013/Al2:2016 en 

Aardlekschakelaars met ingebouwde overstroombeveiliging voor huishoudelijk en 
soortgelijk gebruik (RCBO's) - Deel 1: Algemene bepalingen 

NEN-EN-IEC 61400-13:2016 en 

Windturbines - Deel 13: Meting van mechanische belasting 

NEN-EN-IEC 62317-6:2016 en 

Ferrietkernen - Afmetingen - Deel 6: ETD-kernen voor gebruik in energievoorzie¬ 
ning 

NPR-IEC/TR 62544:2011/Al:2016 en 

Hoogspanningsgelijkstroomsystemen (HVDC) - Toepassing van actieve filters 

NEN-HD 62640:2016/A11:2016en 

Aardlekschakelaars met of zonder overstroombeveiliging voor contactdozen voor 
huishoudelijk en soortgelijk gebruik 

NEN-EN-IEC 62718:2016 en 

Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Rollend materieel - Met gelijkspanning 
gevoedde elektronische ballast voor fluorescentielampen 


Elektrische Installaties 

NEN-EN 50131-6:2016 Ontw. en 

Alarmsystemen - Inbraak- en overvalalarmsystemen - Deel 6: Voedingseenheden 
Commentaar voor: 2016-06-22 

HD 60364-7-712:2016 en 

Low-voltage electrical installations - Part 7-712: Requirements for special installati- 
ons or locations - Photovoltaic (PV) systems 

NEN-EN-IEC 60534-2-3:2016 en 

Regelkleppen voor de procesindustrie - Deel 2-3: Doorstroomcapaciteit - Beproe- 
vingsmethode 
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NEN-IEC 61892-5:2016 en 

Verplaatsbare en vaste eenheden op zee - Elektrische installaties - Deel 5: 
Verplaatsbare eenheden 

NEN-IEC 61892-7:2016 en 

Verplaatsbare en vaste installaties op zee - Elektrische installaties - Deel 7: 
Gevaarlijke omgeving 

NEN-EN-IEC 62264-4:2016 en 

Integratie van bedrijfsvoerings -en controlesystemen - Deel 4: Kenmerken van het 
objectmodel voor de integratie van een werkzaam productiebeheer 

NEN-EN-IEC 62601:2016 en 

Industriële netwerken - Draadloos communicatienetwerk en communicatieprofie- 
len - WIA-PA 


Elektrische Producten 

NEN-ISO 21727:2016 en 

Cinematografie - Meetmethode voor het vaststellen van de beleefde luidheid van 
kort audio materiaal bij bewegende-beelden 

NEN-EN 55011:2016 en 

Industrial, scientific and medical equipment- radiofrequency disturbance 
characteristics - Limits and methods of measurement 

NEN-EN 55013:2013/Al:2016 en 

Radio en televisieomroepontvangers en toebehoren - Radiostoring - Grenswaar¬ 
den en meetmethoden 

NEN-EN-IEC 60335-2-37:2004/A12:2016 en 

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Veiligheid - Deel 2-37: 
Bijzondere eisen voor frituurpannen voor bedrijfsgebruik 

NEN-EN-IEC 60384-14:2013/C1:2016 en 

Vaste condensatoren voor elektronische apparatuur - Deel 14: Groepsspecificatie: 
Vaste condensatoren voor onderdrukking van elektromagnetische storing en 
verbinding met de voeding 

NEN-EN-IEC 60384-14-1:2016 en 

Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 14-1: Blank detail specifica- 
tion - Fixed capacitors for electromagnetic interference suppression and connec- 
tion to the supply mains - Assessment level DZ 

NEN-EN-IEC 60393-2:2016 en 

Potentiometers voor gebruik in elektronische apparatuur - Deel 2 - Groepsspecifi¬ 
catie: Draai-instelpotentiometers met schroefas 

NEN-EN-IEC 60393-5:2016 en 

Potentiometers voor gebruik in elektronische apparatuur - Deel 5: Groepsspecifica¬ 
tie: Draad- en niet-draadgewonden potentiometers voor laag vermogen en een 
maximale draaihoek van 360° 

NEN-EN-IEC 60393-6:2016 en 

Potentiometers voor elektronische apparatuur - Deel 6 - Groepsspecificatie: 
Oppervlaktemontage instelpotentiometers 

NEN-EN-IEC 60456:2016 en 

Wasmachines voor huishoudelijk gebruik - Methoden voor het meten van de 
gebruikseigenschappen 

NEN-EN-IEC 60603-7-81:2016 en 

Connectors for electronic equipment - Part 7-81: Detail specification for 8-way, 
shielded, free and fixed connectors, for data transmissions with frequencies up to 
2000 MHz 

NEN-EN-IEC 60728-5:2016 en 

Kabelnetwerken voor televisie- en geluidsignalen en interactieve diensten - Deel 5: 
Apparatuur voor kopstations 

NEN-IEC 60747-6:2016 en 

Halfgeleiders - Discrete halfgeleiders - Deel 6: Thyristoren 

NEN-EN-IEC 60939-3:2015/C 1:2016 en 

Passieve filtereenheden voor electromagnetische storingsonderdrukking - Deel 3: 
Passieve filtereenheden voor welke veiligheidsbeproevingen geschikt zijn 

NEN-EN-IEC 61000-4-13:2002/A2:2016 en 

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 4-13: Beproevingen en meettech¬ 
nieken - Harmonisch en interharmonisch, inclusief signaaloverdracht op het net 
via de wisselspanning laagfrequente immuniteitsbeproevingen 

NEN-EN-IEC 61000-4-16:2016 en 

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 4-16: Beproevingen en meettech¬ 
nieken - Beproeving van immuniteit voor geleide meervoudige storingen in het 
frequentiegebied 0 Hz tot 150 Hz 

NEN-EN-IEC 61076-4-116:2012/Al :2016 en 

Connectors for electronic equipment - Product requirements - Part 4-116: Printed 
board connectors - Detail specification for a high-speed two-part connector with 
integrated shielding function 

NEN-EN-IEC 61189-3-719:2016 en 

Test methods for electrical materials, printed boards and other interconnection 
structures and assemblies - Part 3-719: Test methods for interconnection structures 
(printed boards) - Monitoring of single plated-through hole (PTH) resistance 
change during temperature cycling 

NVN-IEC-CLC/TS 61643-22:2016 en 

Beveiligingsmiddelen voor laagspanningsverdeelnetten - Deel 22: Beveiligings- 
middelen tegen overspanning verbonden met telecommunicatie- en signalerings- 
netwerken - Keuze en toepassing van principes 

NEN-IEC 61671-2:2016 en 

Standard for automatic test markup language (ATML) instrument description 

NEN-IEC 61671-4:2016 en 

Standard for automatic test markup language (ATML) test configuration 

NEN-IEC 61671-5:2016 en 

Standard for automatic test markup language (ATML) test adapter description 

NEN-IEC 61671-6:2016 en 

Standard for automatic test markup language (ATML) test station description 

NEN-EN-IEC 61788-4:2016 en 

Superconductivity - Part 4: Residual resistance ratio measurement - Residual 
resistance ratio of Nb-Ti and Nb3Sn composite superconductors 

NEN-EN-IEC 62047-1:2016 en 

Semiconductor devices - Micro-electromechanical devices - Part 1: Terms and 
definitions 

NEN-EN-IEC 62446-1:2016 en 

Fotovoltaïsche (PV) systemen - Eisen voor beproeving, documentatie en onder¬ 
houd - Deel 1: Netgekoppelde systemen - Documentatie, in-bedrijfsname-testen en 
inspectie 
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NEN-EN-IEC 62911:2016 en 

Audio, video en ICT apparatuur - Routinematige elektrische veiligheidsbeproeving 
tijdens productie 


Energie 

NEN-EN 14038-1:2016 en 

Elektrochemische realkalisatie en chloride extractie voor gewapend beton - Deel 1: 
Realkalisatie 

NEN-EN 16751:2016 en 

Biobased producten - Duurzaamheidscriteria 

NEN-EN 16942:2016 Ontw. en 

Brandstoffen - Aanduiding van compatibiliteit met voertuigen - Grafische 
beeldmerken bedoeld om consumenten te informeren Commentaar voor: 2016- 
05-30 

NEN-EN 16997:2016 Ontw. en 

Vloeibare aardolieproducten - Beplaing van het zwavelgehalte in ethanol (E85) 
brandstof- Methode via golflengte-dispersieve röntgenstraalfluorescentiespectro- 
metrie Commentaar voor: 2016-06-14 

NEN-ISO 17741:2016 en 

Algemene technische regels voor metingen, berekeningen en verificatie van 
energiebesparing van projecten 

NEN-EN-ISO 17827-1:2016 en 

Vaste biobrandstoffen - Bepaling van deeltjesgrootteverdeling voor niet- 
samengeperste brandstoffen - Deel 1: Trilschermmethode met gebruik van 
zeefopeningen van 3,15 mm en groter 

NEN-EN-ISO 17830:2016 en 

Vaste biobrandstoffen - Bepaling van deeltjesgrootteverdeling van materiaal in 
pellets 

NEN-EN-ISO 22854:2016 en 

Vloeibare aardolieproducten - Bepaling van koolwaterstoffen en oxygenaten in 
benzine en ethanolbrandstof (E85) voor motorvoertuigen - Multidimensionele 
gaschromatografische methode 

NEN-EN 334:2016 Ontw. en 

Gasdrukregelaars voor inlaatdrukken tot 100 bar Commentaar voor: 2016-06-14 

NEN-EN-ISO 5167-5:2016 en 

Metingen van gas- en vloeistofstromen in leidingen met volledige stroming en een 
cirkelvormige doorsnede met gebruik van drukverschilmeters - Deel 5: Kegel 
meters 


Gezondheidszorg 

NTA 8224:2016 nl Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor instellingen die audits en certificatie van 

managementsystemen in zorg en welzijn uitvoeren 


Industrie 


NEN-EN 10305-1:2016 en 

Stalen buizen voor nauwkeurige toepassingen - Technische leveringsvoorwaarden 
- Deel 1: Naadloze koudgetrokken buizen 

NEN-EN 10305-2:2016 en 

Stalen buizen voor nauwkeurige toepassingen - Technische leveringsvoorwaarden 
- Deel 2: Gelaste koudgetrokken buizen 

NEN-EN 10305-3:2016 en 

Stalen buizen voor nauwkeurige toepassingen - Technische leveringsvoorwaarden 
- Deel 3: Gelaste koudvervormde buizen 

NEN-EN 10305-4:2016 en 

Stalen buizen voor nauwkeurige toepassingen - Technische leveringsvoorwaarden 
- Deel 4: Naadloze koudgetrokken buizen voor hydraulische en pneumatische 
toepassingen 

NEN-EN 10305-5:2016 en 

Stalen buizen voor nauwkeurige toepassingen - Technische leveringsvoorwaarden 
- Deel 5: Gelaste en koudvervormde vierkante en rechthoekige buizen 

NEN-EN 10305-6:2016 en 

Stalen buizen voor nauwkeurige toepassingen - Technische leveringsvoorwaarden 
- Deel 6: Gelaste koudgetrokken buizen voor hydraulische en pneumatische 
toepassingen 

NEN-EN-ISO 10360-10:2016 en 

Geometrische productspecificaties (GPS) - Afname- en herijkingsbeproevingen 
voor coördinatenmeetmachines (CMM) - Deel 10: Laservolgers voor de meting van 
punt- naar-punt afstanden 

NEN-ISO 10571:2016 en 

Banden voor mobiele hijskranen en vergelijkbare gespecialiseerde machines 

NEN-EN 1092-1:2016 Ontw. en 

Flenzen en hun verbindingen - Ronde flenzen voor buizen, afsluiters, hulpstukken 
en accessoires, PN-aanduiding - Deel 1: Stalen flenzen Commentaar voor: 
2016-05-30 

NEN-EN-ISO 11145:2016 en 

Optiek en optische instrumenten - Lasers en aanverwante apparatuur - Woorden¬ 
lijst en symbolen 

NEN-ISO 12117-2:2008/A1:2016 en 

Grondverzetmachines - Laboratoriumbeproevingen en prestatie-eisen voor 
beschermende constructies van graafmachines - Deel 2: Roll-over beschermende 
constructies (ROPS) voor graafmachines zwaarder dan 6.000 kg. 

NEN-ISO 1217:2009/A1:2016 en 

Verdringingscompressoren - Acceptatiebeproevingen - Amendment 1: Berekening 
van het isentropisch rendement en de relatie met de soortelijke energie. 

NEN-EN 12178:2016 Ontw. en 

Koelsystemen en warmtepompen - Vloeistofniveau-indicatoren - Eisen, beproe¬ 
ving en merken Commentaar voor: 2016-06-07 

NEN-ISO 12619-3:2014/Al:2016 en 

Wegvoertuigen - Onderdelen voor brand stof systemen voor gecomprimeerde 
gasvormige waterstof (CGH2) en waterstof/aardgasmengsels - Deel 3: Drukrege- 
laar 

NEN-EN 12760:2016 en 

Afsluiters - Lassokken voor stalen afsluiters 
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NEN-EN 13001-3-1:2012+A1:2013/Ontw. 

A2:2016 en 

Hijskranen - Algemeen ontwerp - Deel 3-1: Grenstoestanden en bewijs van 
geschiktheid van staalconstructies Commentaar voor: 2016-05-30 

NEN-EN 13001-3-4:2016 Ontw. en 

Hijskranen - Algemeen ontwerp - Deel 3-4: Grenstoestanden en bewijs van 
geschiktheid van machines - Lagers Commentaar voor: 2016-05-30 

NEN-EN 13001-3-6:2016 Ontw. en 

Hijskranen - Algemeen ontwerp - Deel 3-6:Grenstoestanden en bewijs van 
geschiktheid van machines - Hydraulische cilinders Commentaar voor: 2016-05-30 

NEN-EN 13121-3:2016 en 

Met glasvezel versterkte kunststof bovengronds tanks en vaten - Deel 3: Ontwerp 
en vakmanschap 

NEN-ISO 13674-1:2016 en 

Wegvoertuigen - Beproevingsmethode voor de kwantificering van de stuurstabili- 
teit op de as - Deel 1: Slalom proef 

NEN-ISO 13674-2:2016 en 

Wegvoertuigen - Beproevingsmethode voor de kwantificering van stuurstabiliteit- 
Deel 2: Overgangsmethode 

NEN-EN 13674-2:2016 Ontw. en 

Railtoepassingen - Bovenbouw - Spoorstaven - Deel 2: Spoorstaven voor wissels 
en kruisingen die in combinatie met Vignole rails 46 kg/m en hoger worden 
gebruikt Commentaar voor: 2016-06-07 

NEN-EN 13674-4:2016 Ontw. en 

Railtoepassingen - Bovenbouw - Spoorstaven - Deel 4: Vignole spoorwegrails 
tussen 27 kg/m en 46 kg/m Commentaar voor: 2016-06-07 

NEN-EN-ISO 14414:2015/A1:2016 en 

Energiebeoordeling van een pompsysteem 

NEN-ISO 14513:2016 en 

Wegvoertuigen - Bescherming voor voetgangers - Beproevingsmethode voor de 
stootbelasting op het hoofd 

NEN-EN 15007:2016 Ontw. en 

Metalen aërosolbussen - Vertinde bussen - Afmetingen van twee-en driedelige 
bussen Commentaar voor: 2016-06-28 

NEN-EN 15008:2016 Ontw. en 

Aërosolbussen - Aluminiumbussen - Afmetingen van eendelige bussen met 25,4 
mm opening Commentaar voor: 2016-06-28 

NEN-ISO 15031-3:2016 en 

Wegvoertuigen - Communicatie tussen voertuig en uitwendige apparatuur voor 
emissieverwante diagnoses - Deel 3: Diagnostische connector en bijpassende 
elektrische circuits: specificatie en gebruik 

NEN-EN-ISO 15118-2:2016 en 

Wegvoertuigen - Communicatie-interface tussen voertuig en elektriciteitsnetwerk - 
Deel 2: Netwerk- en applicatieprotocoleisen 

NEN-EN-ISO 15118-3:2016 en 

Wegvoertuigen - Communicatie-interface tussen voertuig en elektriciteitsnetwerk - 
Deel 3: Eisen aan de fysieke en gegevensverbindingslaag 

NEN-EN 15273-3:2013/Ontw. A1:2016 en 

Railtoepassingen - Omgrenzingsprofiel - Deel 3: Profiel van vrije ruimte Commen¬ 
taar voor: 2016-05-30 

NEN-EN 15313:2016 en 

Railtoepassingen - Wielstellen en draaistellen - Onderhoud van wielstellen 

NEN-ISO 15500-13:2012/A1:2016 en 

Wegvoertuigen - Onderdelen van brandstofsystemen voor gecomprimeerd 
aardgas (CNG) - Deel 13: Overdrukbeveiligingen (PRD) 

NEN-ISO 15500-14:2012/A1:2016 en 

Wegvoertuigen - Onderdelen van brandstofsystemen voor gecomprimeerd 
aardgas (CNG) - Deel 14: Doorstroombegrenzingsklep 

NEN-ISO 15500-16:2012/A1:2016 en 

Wegvoertuigen - Onderdelen van brandstofsystemen voor gecomprimeerd 
aardgas (CNG) - Deel 16: Vaste brandstofleiding van roestvaststaal 

NEN-ISO 15500-17:2012/A1:2016 en 

Wegvoertuigen - Onderdelen van brandstofsystemen voor gecomprimeerd 
aardgas (CNG) - Deel 17: Flexibele brandstofleiding 

NEN-ISO 15500-18:2012/A1:2016 en 

Wegvoertuigen - Onderdelen van brandstofsystemen voor gecomprimeerd 
aardgas (CNG) - Deel 18: Filter 

NEN-ISO 15500-19:2012/A1:2016 en 

Wegvoertuigen - Onderdelen van brandstofsystemen voor gecomprimeerd 
aardgas (CNG) - Deel 19: Verbindingshulpstukken 

NEN-ISO 15500-2:2016 en 

Wegvoertuigen - Onderdelen van brandstofsystemen voor gecomprimeerd 
aardgas (CNG) - Deel 2: Prestatie en algemene beproevingsmethoden 

NEN-ISO 15500-3:2012/Al:2016 en 

Wegvoertuigen - Onderdelen van brandstofsystemen voor gecomprimeerd 
aardgas (CNG) - Deel 3: Terugslagklep 

NEN-ISO 15500-4:2012/Al:2016 en 

Wegvoertuigen - Onderdelen van brandstofsystemen voor gecomprimeerd 
aardgas (CNG) - Deel 4: Handmatige afsluiter 

NEN-ISO 15500-5:2012/Al:2016 en 

Wegvoertuigen - Onderdelen van brandstofsystemen voor gecomprimeerd 
aardgas (CNG) - Deel 5: Handmatige cilindrische afsluiter 

NEN-ISO 15500-6:2012/Al:2016 en 

Wegvoertuigen - Onderdelen van brandstofsystemen voor gecomprimeerd 
aardgas (CNG) - Deel 6: Automatische afsluiter 

NEN-ISO 15500-9:2012/Al:2016 en 

Wegvoertuigen - Onderdelen van brandstofsystemen voor gecomprimeerd 
aardgas (CNG) - Deel 9: Drukregelaar 

NEN-EN-ISO 15614-8:2016 en 

Beschrijving en goedkeuring van lasmethoden voor metalen - Lasmethodebeproe- 
ving - Deel 8: Lassen van pijpen in pijp-plaatverbindingen 

NEN-ISO 16016:2016 en 

Technische productdocumentatie - Waarschuwingsopmerkingen voor het 
beperken van het gebruik van documenten en producten 

NEN-EN-ISO 16148:2016 en 

Gasflessen - Hervulbare naadloze gasflessen en tubes - Akoestisch emissie- 
onderzoek (AT) en ultrasonische vervolgonderzoek (UT) voor periodieke inspectie 
en beproeving 

NEN-EN 16241:2014/Ontw. A1:2016 en 

Railtoepassingen - Remhefboom Commentaar voor: 2016-06-07 

NEN-EN-ISO 16315:2016 en 

Pleziervaartuigen - Elektrisch voortstuwingssysteem 
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NEN-EN 16668:2016 en 

Industriële afsluiters - Eisen aan en beproeving van metalen afsluiters als drukac- 
cessoires 

NEN-EN 16710-2:2016 en 

Ergonomie - Deel 2: Methodologie voor werkanalyse ter ondersteuning van 
ontwerp 

NEN-EN 16767:2016 en 

Industriële afsluiters - Staal en terugslagkleppen van gietijzer 

NEN-EN 16774:2016 en 

Machineveiligheid - Veiligheidseisen voor stalen omzetters en verwante appara¬ 
tuur 

NEN-EN 16778:2016 en 

Beschermende handschoenen - Bepaling van dimethylformamide in handschoe¬ 
nen 

NVN-ISO/TS 16973:2016 en 

Ademhalingsbeschermingsmiddelen - Indeling voor ademhalingsbeschermings- 
middelen (RPD), RPD voor onderwatertoepassing uitgesloten 

NEN-EN 16983:2016 Ontw. en 

Schotelveren - Kwaliteitseisen - Afmetingen Commentaar voor: 2016-06-14 

NEN-EN 16984:2016 Ontw. en 

Schotelveren - Berekening Commentaar voor: 2016-06-14 

NEN-EN 16985:2016 Ontw. en 

Spuitcabines voor organische bekledingsmaterialen - Veiligheidseisen Commen¬ 
taar voor: 2016-06-14 

NEN-ISO 17208-1:2016 en 

Onderwater akoestiek - Fysische grootheden en procedures voor beschrijving en 
precisiemeting van onderwater geluid van schepen - Deel 1: Eisen voor precisie- 
metingen in diep water voor vergelijkingsdoeleinden 

NEN-EN-ISO 17916:2016 en 

Veiligheid van thermische snijmachines 

NVN-CEN ISO/TS 18166:2016 en 

Numerieke lassimulatie - uitvoering en documentatie 

NEN-EN 19:2016 en 

Industriële afsluiters - Markering van metalen afsluiters 

NEN-EN 207:2016 Ontw. en 

Oogbescherminguitrusting - Filters en oogbeschermers tegen laserstraling (laser 
oogbescherming) Commentaar voor: 2016-06-07 

NEN-EN-ISO 24490:2016 en 

Cryogene vaten - Pompen voor cryogene toepassingen 

NEN-ISO 24505:2016 en 

Ergonomie - Toegankelijke ontwerpen - Methode voor het crëeren van kleurcombi¬ 
naties rekening houdend met leeftijdsgebonden veranderingen in het menselijke 
kleurzien 

NEN-EN-ISO 25178-1:2016 en 

Geometrische productspecificaties (GPS) - Oppervlaktegesteldheid: Oppervlakte - 
Deel 1: Indicatie van oppervlakte textuur 

NEN 2559:2001/A4:2016 Ontw. nl 

Onderhoud van draagbare blustoestellen Commentaar voor: 2016-08-01 

NEN-ISO 29821-2:2016 en 

Conditiebewaking en diagnostiek van machines - Ultrageluid - Deel 2: Procedures 
en validatie 

NEN-EN 4073:2016 en 

Aerospace series - Screws, pan head, hexalobular recess, coarse tolerance shank, 
medium length thread, in alloy steel, cadmium plated - Classification: 1 100 MPa 
(at ambient temperature) / 235 °C 

NEN-EN 4138:2016 en 

Aerospace series - Screws, pan head, offset cruciform recess, coarse tolerance 
normal shank, medium length thread, in alloy steel, cadmium plated - Classifica¬ 
tion: 1100 MPa (at ambient temperature) / 235 °C 

NEN-EN 4165-002:2015/01:2016 en 

Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, modular - Operating 
temperature 175 °C continuous - Part 002: Specification of performance and 
contact arrangements 

NEN-EN 4165-003:2016 en 

Aerospace series - Connectors, electrical, rectangular, modular - Operating 
temperature 175 °C continuous - Part 003: Modules series 2 and series 3 - Product 
Standard 

NEN-EN-ISO 4254-14:2016 en 

Landbouwmachines - Veiligheid - Deel 14: Balenpersen 

NEN-EN 4644-003:2016 en 

Aerospace series - Connector, electrical and optical, rectangular, modular, 
rectangular inserts, operating temperature 175 °C (or 125 °C) continuous - Part 003: 
Rectangular inserts - Product Standard 

NEN-EN 4644-133:2016 en 

Aerospace series - Connector, electrical and optical, rectangular, modular, 
rectangular inserts, operating temperature 175 °C (or 125 °C) continuous - Part 133: 
Size 3 receptacle for rack and panel application, class C and D - Product Standard 

NEN-EN 4644-141:2016 en 

Aerospace series - Connector, electrical and optical, rectangular, modular, 
rectangular inserts, operating temperature 175 °C (or 125 °C) continuous - Part 141: 
Size 4 plug for rack and panel applications, class C and D - Product Standard 

NEN-EN 4697:2016 en 

Aerospace series - General and installation requirements for passenger seat 
fittings 

NEN-EN 4700-002:2016 en 

Aerospace series - Steel and heat resisting alloys - Wrought products - Technical 
specification - Part 002: Bar and section 

NEN-ISO 5776:2016 en 

Grafische technologie - Symbolen voor correctie van tekst 

NEN-EN 6049-009:2016 en 

Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeve in meta-aramid 
fibres - Part 009: Self-wrapping fire protection sleeve, flexible, post installation, 
operating temperature from -55 °C to 260 °C - Product Standard 

NEN-ISO 7121:2016 en 

Metalen kogelafsluiters voor algemeen industriële toepassingen 

NEN-ISO 7364:2016 en 

Scheepsbouw - Dekwerktuigen - Statietraplieren 

NEN-EN-ISO/fEC 80079-20-2:2016 en 

Explosieve atmosferen - Deel 20-2: Materiaaleigenschappen - beproevingsmetho- 
den voor ontvlambare stoffen 
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NEN-EN-ISO 80079-36:2016 en 

Explosieve atmosferen - Deel 36: Niet-elektrische uitrusting voor gebruik in 
explosieve atmosferen - Basismethoden en eisen 

NEN-EN-ISO 80079-37:2016 en 

Explosieve atmosferen - Deel 37: Niet-elektrische uitrusting voor gebruik in 
explosieve atmosferen - Niet-elektrisch beveiligingstype voor constructieveiligheid 
'c', beheersing van ontstekingsbronnen 'b', onderdompeling in vloeistof'k' 

NEN-EN 81-20:2014 nl 

Veiligheidsregels voor de vervaardiging en de installatie van liften - Liften voor het 
vervoer van personen en goederen - Deel 20: Personenliften en personen¬ 
goederenliften 

NEN-EN 81-50:2014 nl 

Veiligheidsregels voor de vervaardiging en de installatie van liften - Onderzoeken 
en beproevingen - Deel 50: Ontwerpregels, berekeningen, onderzoeken en 
beproevingen van liftonderdelen 

NEN-EN-ISO 8611-2:2012/A1:2016 en 

Pallets voor goederenbehandeling - Vlakke pallets - Deel 2: Prestatie-eisen en 
keuze van beproevingen 

NEN-ISO 8812:2016 en 

Grondverzetmachines - Graaflaadcombinaties - Terminologie en commerciële 
specificaties 

NEN-ISO 9244:2008/A1:2016 en 

Grondverzetmachines - Veiligheidstekens - Uitgangspunten 


Kennis- & Informatiediensten 

NEN-ISO/IEC 10646:2014/A2:2016 en 

Information technology - Universal Coded Character Set (UCS) - Amendment 2: 
Bhaiksuki, Marchen, Tangut and other characters 

NEN-ISO/IEC 11889-1:2015 (Cor. 2016-04) en 

Information technology - Trusted Platform Module Library - Part 1: Architecture 

NEN-ISO/IEC 13157-2:2016 en 

Information technology - Telecommunications and information exchange between 
Systems - NFC Security - Part 2: NFC-SEC cryptography Standard using ECDH and 
AES 

NEN-ISO/IEC 13157-3:2016 en 

Information technology - Telecommunications and information exchange between 
Systems - NFC Security - Part 3: NFC-SEC cryptography Standard using ECDH-256 
and AES-GCM 

NEN-ISO/IEC 14443-1:2016 en 

Identification cards - Contactless integrated circuit cards - Proximity cards - Part 1: 
Physical characteristics 

NPR-ISO/IEC TR 15440:2016(Cor. 2016-04) en 

Information technology - Future keyboards and other input devices and entry 
methods 

NEN-ISO 15489-1:2016 en 

Informatie en documentatie - Informatie- en archiefmanagement - Deel 1: 

Concepten en uitgangspunten 

NEN-EN 16234-1:2016 en 

E-Competence Framework (e-CF) - Een gemeenschappelijk Europees framework 
voor ICT-professionals in alle sectoren van de industrie - Deel 1: Framework 

NEN-ISO/IEC 16512-1:2016 en 

Information technology - Relayed Multicast Control Protocol (RMCP) - Framework 

NEN-ISO/IEC 16512-2:2016 en 

Information technology - Relayed multicast protocol: Specification for simplex 
group applications 

NVN-CEN/TS 16920:2016 en 

Environmental influence testing methodology for operational deployments of 
European ABC systems 

NVN-CEN/TS 16921:2016 en 

Personal Identification - Borders and law enforcement application profiles for 
mobile biometric identification systems 

CWA 17008:2016 en 

Cultural guidelines for humanitarian demining 

NEN-ISO/IEC/IEEE 18881:2016 en 

Information technology - Ubiquitous green community control network - Control 
and management 

NEN-ISO/IEC/IEEE 18883:2016 en 

Information technology - Ubiquitous green community control network - Security 

NPR-ISO/IEC TR 19566-1:2016 en 

Information technology - JPEG Systems - Part 1: Packaging of information using 
codestreams and file formats 

NEN-ISO/IEC 20919:2016 en 

Information technology - LinearTape File System (LTFS) Format Specification 

NEN-ISO/IEC 23001-8:2016 en 

Information technology - MPEG systems technologies - Part 8: Coding- 
independent code points 

NEN-ISO/IEC 23008-5:2015/A 1:2016 en 

Information technology - High efficiency coding and media delivery in heterogene- 
ous environments - Part 5: Reference software for high efficiency video coding 

NEN-EN-ISO 24534-3:2016 en 

Intelligent transport systems - Automatic vehicle and equipment identification - 
Electronic registration identification (ERI) for vehicles - Part 3: Vehicle data 

NEN-ISO/IEC 24779-1:2016 en 

Information technology - Cross-jurisdictional and societal aspects of implementa- 
tion of biometric technologies - Pictograms, icons and symbols for use with 
biometric systems - Part 1: General principles 

NEN-ISO/IEC 26551:2016 en 

Software and systems engineering - Tools and methods for product line require- 
ments engineering 

NEN-ISO/IEC 27039:2015(Cor. 2016-05) en 

Information technology - Security techniques - Selection, deployment and 
operations of intrusion detection systems (IDPS) 

NEN-ISO/IEC 29169:2016 en 

Information technology - Process assessment - Application of conformity 
assessment methodology to the assessment to process quality characteristics and 
organizational maturity 

NEN-ISO 29481-1:2016 en 

Building information models - Information delivery manual - Part 1: Methodology 
and format 
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NEN-ISO/IEC 30106-1:2016 en 

Information technology - Object oriented BioAPI - Part 1: Architecture 

NEN-ISO/IEC 30106-2:2016 en 

Information technology - Object oriented BioAPI - Part 2: Java implementation 

NEN-ISO/IEC 30106-3:2016 en 

Information technology - Object oriented BioAPI - Part 3: C# implementation 

NEN-ISO/IEC 30108-1:2015 (Cor. 2016-04) en 

Information technology - Biometric Identity Assurance Services - Part 1: BIAS 
services 

NEN-EN 50289-4-16:2016 Ontw. en 

Communication cables - Specifications for test methods - Part 4-16: Environmental 
test methods - Circuit integrity under fire conditions Commentaar voor: 2016-05-17 

NEN-EN 50290-2-20:2016 Ontw. en 

Communicatiekabels - Deel 2-20: Gemeenschappelijke ontwerpregels en construc¬ 
tie - Algemeen Commentaar voor: 2016-05-17 

NEN-EN 50290-2-29:2016 Ontw. en 

Communicatiekabels - Deel 2-29: Gemeenschappelijke ontwerpregels en construc¬ 
tie-Vernet polyetheen isolatieverbindingen: instrumentatie, besturing en 
veldbuskabels Commentaar voor: 2016-05-17 

NEN-EN 50290-2-34:2016 Ontw. en 

Communication cables - Part 2-34: Common design rules and construction - 
Polyethylene sheathing compound for outdoor optical fibre cables Commentaar 
voor: 2016-05-17 

NEN-EN 50290-2-35:2016 Ontw. en 

Communication cables - Part 2-35: Common design rules and construction - 
Polyamide sheathing compound Commentaar voor: 2016-05-17 

NEN-EN 50290-2-36:2016 Ontw. en 

Communication cables - Part 2-36: Common design rules and construction - 
Crosslinked Silicone rubber insulation compound Commentaar voor: 2016-05-17 

NEN-EN-IEC 61753-381-6:2016 en 

Fibre optie interconnecting devices and passive components- Performance 

Standard - Part 381-6: Cyclic arrayed waveguide grating - Category O (uncontrolled 
environment) 

NEN-EN-IEC 61754-6-100:2016 en 

Fibre optie interconnecting devices and passive components - Fibre optie 
connector interfaces - Part 6-100: Type MU connector family - Simplified recepta- 
cle MU-PC connector interfaces 

NEN-EN-IEC 62153-4-7:2016 en 

Metallic communication cable test methods - Part 4-7: Electromagnetic compatibi- 
lity (EMC) - Test method for measuring of transfer impedance ZT and screening 
attenuation as or coupling attenuation ac of connectors and assemblies up to and 
above 3 GHz - Triaxial tube in tube method 


Machinebouw & Transport 

NEN-ISO 1413:2016 en 

Horlogerie - Schokweerstand bij polshorloges 


Materialen & Bouwproducten 

NEN-EN 10164:2016 Ontw. en 

Producten van staal met verbeterde vervormingseigenschappen loodrecht op het 
productoppervlak - Technische leveringsvoorwaarden Commentaar voor: 2016- 
06-14 

NEN-EN-ISO 10309:2016 en 

Metallic coatings - Porosity tests - Ferroxyl test 

CEN/TR 10364:2016 en 

Steels and cast irons - Determination of lead, cadmium, mercury, hexavalent 
chromium, polybrominated biphenyls (PBB) and polybrominated diphenylethers 
(PBDE) with regard to directives 2011/65/EU (RoHS) and 2000/53/EC (ELV) - 
Limitations 

NEN-EN-ISO 1043-1:2011/A1:2016 en 

Kunststoffen - Symbolen en afkortingen - Deel 1: Basispolymeren en hun speciale 
eigenschappen 

NEN-EN-ISO 1043-4:1999/A1:2016 en 

Kunststoffen - Symbolen en afkortingen - Deel 4: Vlamvertragers 

NEN-EN-ISO 11970:2016 en 

Specificatie en goedkeuring van lasprocedures voor het productielassen van stalen 
gietstukken 

NEN-EN 12591:2016 Ontw. en 

Bitumen en bitumineuze bindmiddelen - Specificaties voor penetratiebitumen 
Commentaar voor: 2016-06-07 

NEN-EN 12697-10:2016 Ontw. en 

Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 10: 
Bepaling van de verdichtbaarhei Commentaar voor: 2016-06-14 

NEN-EN 12697-16:2016 en 

Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt- 
Afslijting door spijkerbanden 

NEN-EN 12697-35:2016 en 

Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden - Deel 35: Mengen in het laborato¬ 
rium 

NEN-EN-ISO 12707:2016 en 

Niet-destructief onderzoek-Termen en definities - Termen gebruikt bij magnetisch 
deeltjesonderzoek 

NEN-EN 13126-8:2016 Ontw. en 

Hang- en sluitwerk - Hang- en sluitwerk eisen en beproevingsmethoden voor 
ramen en puien - Deel 8: Eisen en beproevingsmethoden voorval/draai-, draai/val- 
en draaimechanismen Commentaar voor: 2016-06-14 

NEN-EN-ISO 13383-1:2016 en 

Technische keramiek - Microstructurele kenmerken - Deel 1: Bepaling van de 
korrelgrootte en grootteverdeling 

NEN-EN-ISO 13383-2:2016 en 

Technische keramiek - Microstructurele karakterisatie - Deel 2: Bepaling van de 
fase volume fractie door evaluatie van micrografie 

NEN-EN 13561:2015/01:2016 en 

Zonneschermen - Prestatie-eisen inclusief veiligheid 

NEN-EN-ISO 13802:2015 (Cor. 2016-04) en 

Kunststoffen - Verificatie van slingerkerfslagproefmachines - Charpy, Izod en 
trek-kerfslagbeproeving 
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NEN-EN-ISO 14544:2016 en 

Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Mechanical 
properties of ceramic composites at high temperature - Determination of 
compression properties 

NEN-EN-ISO 14574:2016 en 

Technisch keramiek - Mechanische eigenschappen van keramische composieten 
bij hoge temperatuur - Bepaling van de treksterkte eigenschappen 

NEN-EN-ISO 14604:2016 en 

Technisch keramiek - Beproevingsmethoden voor keramische deklagen - Bepaling 
van de breukvervorming 

NEN-EN-ISO 14629:2016 en 

Technische keramiek - Bepaling van vloeibaarheidsgedrag van keramische korrels 

NEN-EN-ISO 14647:2016 en 

Metallieke deklagen - Bepaling van de porositeit van deklagen van goud op 
metalen ondergronden - Dampbeproeving met salpeterzuur 

NEN-EN 14932:2016 Ontw. en 

Kunststoffen - Rekbare thermoplastische foliën voor kuilvoederverpakking - Eisen 
en beproevingsmethoden, voorwaarden voor gebruik en verwijdering Commen¬ 
taar voor: 2016-06-14 

NEN-EN-ISO 15730:2016 en 

Metallieke en andere niet-organische deklagen - Elektrolitisch polijsten als een 
middel voor het gladmaken en passiveren van corrosievast staal 

NEN-ISO 15901-1:2016 en 

Bepaling van de poriegrootteverdeling en porositeit van vaste materialen met 
behulp van kwikporosimetrie en gasadsorptie - Deel 1: Kwikporosimetrie 

CEN/TS 15901-14:2016 en 

Road and airfield surface characteristics - Part 14: Procedure for determining the 
skid resistance of a pavement surface using a device with longitudinal controlled 
slip (LFCN): ViaFriction (Road Analyser and Recorder of ViaTech AS) 

NEN-EN 16254:2013+A1:2016 en 

Lijmen - Emulsie van gepolymeriseerd isocyanaat (EPI) voor dragende houtcon¬ 
structies - Classificatie- en prestatie-eisen 

NEN-EN-ISO 16482-1:2016 en 

Bindmiddelen voor verven en vernissen - Bepaling van het gehalte aan niet- 
vluchtige bestanddelen van in water oplosbare hars dispersies - Deel 1: Ovenme¬ 
thode 

NEN-EN-ISO 16482-2:2016 en 

Bindmiddelen voor verven en vernissen - Bepaling van het gehalte aan niet- 
vluchtige bestanddelen van in water oplosbare colofonium-hars dispersies - Deel 

2: Microgolfmethode 

NEN-EN-ISO 16773-1:2016 en 

Verven en vernissen - Elektrochemische impedantiespectroscopie (EIS) op 
hoge-impedantie beklede monsters - Deel 1: Termen en definities 

NEN-EN-ISO 16773-2:2016 en 

Verven en vernissen - Elektrochemische impedantiespectroscopie (EIS) in 
hoge-impedantie beklede monsters - Deel 2: Datacollectie 

NEN-EN-ISO 16773-3:2016 en 

Verven en vernissen - Elektrochemische impedantiespectroscopie (EIS) van 
hoge-impedantie beklede monsters - Deel 3: Bereiding en analyse van gegevens 
voor dummycellen 

NEN-EN-ISO 17140:2016 en 

Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Mechanical 
properties of ceramic composites at room temperature - Determination of fatigue 
properties at constant amplitude 

NEN-EN-ISO 17142:2016 en 

Technisch keramiek - Mechanische eigenschappen van keramische composieten 
bij hoge temperatuur in lucht onder atmosferische druk - Bepaling van de 
vermoeiingseigenschappen bij een constante amplitude 

NEN-EN-ISO 17161:2016 en 

Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) - Ceramic 
composites - Determination of the degree of misalignment in uniaxial mechanical 
tests 

NEN-EN-ISO 17668:2016 en 

Zinkdiffusiedeklagen op ijzer- en staalproducten - Sherardiseren - Specificatie 

NEN-EN 1793-5:2016 en 

Verkeersgeluidbeperkende constructies langs wegen - Beproevingsmethode voor 
de bepaling van de akoestische prestatie - Deel 5: Intrinsieke kenmerken - ln-situ 
waarden voor geluidsreflectie in vrije veld condities 

NEN-ISO 18324:2016 en 

Timber structures - Test methods - Floor vibration performance 

NEN-EN-ISO 18452:2016 en 

Technische keramiek - Bepaling van de dikte van keramische lagen met een 
contact profielmeter 

NEN-ISO 18535:2016 en 

Diamond-like carbon films - Determination of friction and wear characteristics of 
diamond-like carbon films by ball-on-disc method 

NEN-ISO 18554:2016 en 

Surface Chemical analysis - Electron spectroscopies - Procedures for identifying, 
estimating and correcting for unintended degradation by X-rays in a material 
undergoing analysis by X-ray photoelectron spectroscopy 

NEN-EN 1910:2016 en 

Houten vloeren en wand- en plafondbetimmeringen van hout - Bepaling van de 
maatvastheid 

NVN-ISO/TS 19337:2016 en 

Nanotechnologieën - Eigenschappen van werksuspensies van nano-objecten voor 
in vitro bepalingen om de inherente toxiciteit van nano-objecten te evalueren. 

NEN-ISO 19399:2016 en 

Paints and varnishes - Wedge-cut method for determination of film thickness 
(scribe and drill method) 

NEN-EN 196-1:2016 en 

Beproevingsmethoden voor cement - Deel 1: Bepaling van de sterkte 

NEN-EN-ISO 20502:2016 en 

Technische keramiek - Bepaling van de hechting voor keramische deklagen door 
krasbeproeving 

NEN-EN-ISO 20504:2016 en 

Technische keramiek - Beproevingsmethode voor drukgedrag van continue vezel 
versterkte composieten van de kamertemperatuur 

NEN-EN-ISO 2178:2016 en 

Niet-magnetische deklagen op magnetische oppervlakken - Meting van de 
laagdikte - Magnetische methode 
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NEN-EN-ISO 2179:2016 en 

Electrolytisch aangebrachte deklagen van tin-nikkellegeringen - Specificaties en 
beproevingsmethoden 

NEN-ISO 22034-2:2016 en 

Staaldraad en draadproducten - Deel 2: Toleranties op draad afmetingen 

NEN-EN-ISO 23145-1:2016 en 

Technische keramiek - Bepaling van de schijnbare dichtheid van keramische 
poeders - Deel 1: Dichtheid na aanstampen 

NEN-EN-ISO 23145-2:2016 en 

Technische keramiek - Bepaling van de volumedichtheid van keramische poeders - 
Deel 2: Dichtheid voor het inklinken 

NEN-EN-ISO 23146:2016 en 

Technische keramiek - Beproevingsmethode voor de breukvastheid van monoliti- 
sche keramiek - Eenzijde V-kerf buigmethode (SEVNB methode) 

NEN-EN-ISO 26423:2016 en 

Technische keramiek - Bepaling van de dikte van de deklaag met de slijpmethode 
met een kogel 

NEN-EN-ISO 26424:2016 en 

Technische keramiek - Bepaling van de slijtweerstand van deklagen door een 
slijtweerstandbeproeving van zeer kleine omvang 

NEN-EN-ISO 26443:2016 en 

Technisch keramiek - Rockwell indrukproef voor beoordeling van hechting van 
keramische deklagen 

NEN-ISO 2782-1:2016 en 

Gevulcaniseerde of thermoplastische rubber - Bepaling van de gasdoorlatendheid 
- Deel 1: Methoden met differentiële druk 

NEN-EN 338:2016 en 

Hout voor constructieve toepassingen - Sterkteklassen 

NEN-EN-ISO 4519:2016 en 

Electrodeposited metallic coatings and related finishes - Sampling procedures for 
inspection by attributes 

NEN-EN-ISO 4624:2016 en 

Verven en vernissen - Lostrekproef voor de bepaling van de hechting 

NEN-EN 754-2:2016 Ontw. en 

Aluminium en aluminiumlegeringen - Koudgetrokken staven en buizen - Deel 2: 
Mechanische eigenschappen Commentaar voor: 2016-06-14 

NEN-EN-ISO 7784-1:2016 en 

Verven en vernissen - Bepaling van de slijtvastheid - Deel 1: Methode middels met 
schuurpapier beklede wielen en roterende proefplaten 

NEN-EN-ISO 7784-2:2016 en 

Verven en vernissen - Bepaling van de slijtvastheid - Deel 2: Methode met 
schurende rubberen wielen en roterend proefpaneel 

NEN-EN-ISO 7784-3:2016 en 

Verven en vernissen - Bepaling van de slijtvastheid - Deel 3: Methode met een 
heen-en-weer-gaande proefplaat 

NVN-ISO/TS 80004-12:2016 en 

Nanotechnologieën - Woordenlijst - Kwantumfenomenen in nanotechnologie 


Milieu & Maatschappij 

NEN-ISO 11665-11:2016 en 

Radioactiviteitsmetingen - Lucht: Radon-222 - Deel 11: Beproevingsmethode voor 
bodemgas, met diepe monsterneming 

NEN-EN 13284-2:2016 Ontw. en 

Emissies van stationaire bronnen - Bepaling van massaconcentratie van stof in 
lage concentraties - Deel 2: Geautomatiseerde meetsystemen Commentaar voor: 
2016-05-24 

NEN-EN-ISO 14021:2016 en 

Milieuetiketteringen en -verklaringen - Zelfvastgestelde milieuuitspraken (Type II 
milieuetikettering) 

NEN-EN-ISO 15366-1:2016 en 

Nuclear fuel technology - Chemical separation and purification of uranium and 
plutonium in nitric acid Solutions for isotopic and isotopic dilution analysis by 
solvent extraction chromatography - Part 1: Samples containing plutonium in the 
microgram range and uranium in the milligram range 

NEN-EN-ISO 15366-2:2016 en 

Nuclear fuel technology - Chemical separation and purification of uranium and 
plutonium in nitric acid Solutions for isotopic and isotopic dilution analysis by 
solvent extraction chromatography - Part 2: Samples containing plutonium and 
uranium in the nanogram range and below 

NEN-EN-ISO 15646:2016 en 

Re-sintering proef voor U02, (U, Gd)0 2 en (U, Pu)0 2 pellets 

NEN-EN-ISO 16641:2016 en 

Meting van radioactiviteit in het milieu - Lucht - Radon 220: Geïntegreerde 
meetmethoden voor de bepaling van de gemiddelde activiteitsconcentratie met 
behulp van passieve solid-state nucleaire spoor detectoren 

NEN-EN 16772:2016 en 

Water - Richtlijn voor monsternemingmethoden van ongewervelden in de 
hyporheische zone van rivieren 

NEN-EN-ISO 17943:2016 en 

Water - Bepaling van vluchtige organische verbindingen in water - Methode met 
headspace en vaste-fase micro-extractie (HS-SPME) gevolgd door gas chromato- 
grafie en massaspectrometrie (GC-MS) 

NEN-EN-ISO 18589-7:2016 en 

Meting van radioactiviteit in het milieu - Bodem - Deel 7: In situ meting van 
gammastraling uitzendende nucliden 

NEN-EN-ISO 18635:2016 en 

Water - Bepaling van polygechloreerde alkanen met een korte keten (SSCPs) in 
bezinksel en zwevende (vaste) deeltjes - Methode die gebruik maakt van 
gaschromatografie-massaspectrometrie (GC-MS) en negatieve chemische ionisatie 
(NCI) 

NEN 5740:2009+A1:2016 nl 

Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonder¬ 
zoek- Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond 

NPR 5870:2016 nl 

Afvalstoffen - Analyse van afvalstoffen - Monstervoorbehandeling voor de 
bepaling van het gehalte aan organische en anorganische parameters 


10 


Staatscourant 2016 nr. 24742 17 mei 2016 










I Document number 

Tltle 

Zorg & Welzijn 

NEN-EN-ISO 10685-2:2016 en 

Ophthalmic opties - Spectacle frames and sunglasses electronic catalogue and 
Identification - Part 2: Commercial information 

NEN-EN-ISO 15225:2016 en 

Medische hulpmiddelen - Kwaliteitsmanagement - Gegevensstructuur voor 
medisch hulpmiddel nomenclatuur 

NEN-EN 1657:2016 en 

Chemische desinfectantia en antiseptica - Kwantitatieve suspensietest voor het 
bepalen van de werking op schimmels of gisten van chemische desinfectantia en 
antiseptica gebruikt in de veterinaire omgeving - Testmethode en eisen (fase 2, 
stap 1) 

NEN-EN-ISO 18556:2016 en 

Tandheelkunde - Spatels voor oraal gebruik 

NEN-ISO 18668-1:2016 en 

Traditionele Chinese Medicijnen - Coderingssysteem van Chinese medicijnen - 
Deel 1: Coderingsregels voor Chinese medicijnen 

NEN-EN-ISO 18739:2016 en 

Tandheelkunde - Woordenlijst van productie voor CAD/CAM systemen 

NEN-EN-ISO 21549-5:2016 en 

Medische informatica - Patiëntgezondheidskaarten - Deel 5: Identificatiegegevens 

NEN-EN-ISO 3950:2016 en 

Tandheelkunde - Aanduidingssysteem voor tanden en delen van de mondholte 

NPR-IEC/TR 61948-1:2016 en 

Instrumentatie voor nucleaire geneeskunde - Routine beproevingen - Deel 
1:Stralingsmeetsystemen 

NEN-EN-ISO 7396-1:2016 en 

Pijpleidingsystemen voor medische gassen - Deel 1: Pijpleidingsystemen voor 
gecomprimeerde medische gassen en vacuüm 

NEN-EN-ISO 80369-6:2016 en 

Kleine diameter aansluitingen voor vloeistoffen en gassen in toepassingen in de 
gezondheidszorg - Deel 6: Connectoren voor neuraxiale toepassingen 

NEN-EN-ISO 8537:2016 en 

Steriele injectiespuiten voor eenmalig gebruik, met of zonder naald, voor insuline 
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